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ま全のために 


ソニー製品は正しく使用すれば事故が起きないように、 
安全には充分配慮して設計されています。しう、し、電気 
製品は、まちがった使いかたをすると、火災や感電など 
により死 t や大けがなど人身事故にっながることがあり、 
危険です。 

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。 

ち全のための注意事項を守る 

4〜6ページの注意事項をよくお読みください。製品全般 
および設置の注意事項が記されています。 

定期点検を実施ずる 

長期間、安全にお使いいただくために、定期点検をする 
ことをおすすめします。点検の内容や費用にっいては、 
お買い上げ店または ソニ ーのサー ビス 窓口にご相談くだ 
さレ、 0 

故障した!5使用を中止ずる 

すぐに、お買い上げ店または ソニーのサービス 窓口に ご 
連絡ください。 

万一、 異常が起さた!5 

-煙び出たら 

-異常な音、においびした5 
-内部に水、異物び入った5 
-製品を落としたりキャビネットを破損したとき 
は 


〇電源コードおよび接続ケーブルを抜く。 

〇お買い上げ店または ソニーのサービス 窓口に連絡す 
る0 


警告表示の意味 

このユーザー ガイドおよび製品では、次のような 
表示をしています。表示の内容をよく理解してか 
ら本文をお読みください。 


A\ 言口 

この表示の注意事項をずらないと、 义災や 感電な 
どにより 死亡や大 けがなど人身事故につながるこ 
とがあります。 


A ミ主思 


この表示の注意事項をずらないと、感電やその他 
の事故によりけがをしたり周翅の物品に損害を与 
えたりすることがあります。 


注意を促す記号 

A A 

火災 感電 



行為を禁止する記号 

0 ® 

戀 


禁止 分解禁止 

水めれ禁止 

めれ手禁止 

行為を指示する記号 

〇 

指示 
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A 警告 


ム^ 

乂災感電 


下記の注意を守5ないと、乂災や感電により死亡:や大けびにつなびるこ 
とびあります。 


〇 設置や配線工事のとをに屋内配 
線や屋内配管を傷つけないよう 
指示 気をつける 

特に壁に穴を開けたり、電源コードやケー 
ブルを固定したりするときは充分に気をっ 
けてください。屋内配線や屋内配管の傷は、 
火災や感電、漏電の原因となります。 


〇 壁や天井に設置するとをは 、 AC 
アダプターが落下しないよ5 
指示 しっかり固定する 

AC アダプターが落下して頭にあたると、大 
けがの原因となります。 


〇 電源コードやケーブルを窓やド 

アにはさみ込まない 

指示 コードやケーブルが 傷つく と、ショートに 

よる火災や感電の原因となります。 


0 

禁止 

医療機器のおくで無線通信機能は使 
わない 

電波がん臓ペースメー カーや医療用電気機 
器に影響を与えるおそれがあります。満員 
電車などの混雑した場所や医療機関の屋内 
では使わないでください。 

A 

ミち意 

無線通信機能を使用している場合、 

ぶ、臓ぺースメーカーの装着部位か6 
離すこと 

電波によりペースメーカーの動作に影響を 
与えるおそれがあります 0 

0 

禁止 

自動ドア、义災報知器などの自動制 
御機器のおくでは無線通信機能は巧 
わない 

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の 
原因となるおそれがあります。 


0 無線通信機能を使用中に他の機器に 
電液障害などが発生した場合は、電 
禁止 源を切って通信機能の使用を中止す 

る 

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の 
原因となるおそれがあります 0 
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A 警告 













八注意 


下記の注意を守5ないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えることびありまず。 


分解禁止 

分解や改造をしない 

分解や改造をすると、火災や感電、けがの 
原因となることがあります。 

内部の点検や修理は、お買い上げ店または 
ソニーの業務用製品ご相談窓口にご依頼く 
ださい。 

〇 

指? 

指定された電源ケーブルや AC 電源 
アダプター、接続ケーブルを巧う 

設置説明書に記されている電源ケーブルや 
AC 電源アダプター、接続ケーブルを使わ 
ないと、火災や故障の原因となることがあ 
ります。 

0 

禁止 

直が日光に当たる場所、熱器具のお 
<には置かない 

変形したり、故障したりするだけでなく、 
レンズの特性により火災の原因となること 
があります。特に、窓際に置くときなどは 
ご注意ください。 

録 

水めれ禁止 

水にめれる場所で使用しない 

水ぬれすると、漏電による感電、発火の原 
因となることがあります。 

(D 

めれ手禁止 

めれた手で電源プラグををね 6 ない 

ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、 
感電の原因となることがあります。 

〇 

指示 

指定をれた電源電任で使用ずる 

指定されたものと異なる電源電圧で使用す 
ると、火災や感電の原因となります。 


〇 設置は専巧の工事業者に依おする 

設置については、必ずお買い上げ店または 
指示 ソニーの業務用製品ご相談窓口にご相談く 

ださい。 

壁面や天井などへの設置は、本機と取り付 
け金具を含む重量に充分耐えられる強度が 
あることをお確かめの上、確実に取り付け 
てください。充分な強度がないと、落下し 
て、大けがの原因となります。 

また、1年に1度は、取り付けがゆるんで 
いないことを点検してください。また、使 
用状がに応じて、点検の間隔を短くしてく 
ださい。 


〇 

指示 

機器や部品の取 D 付けは正し <巧5 

機器や部品の取り付け方や、本機の分離- 
合体の方法を誤る と、 本機や部品が落下し 
て、けがの原因となることがあります。 

設置説明書に記載されてぃる方法に従って、 
確実に行ってくださぃ。 

0 

禁止 

内部に水や異物を入れない 

水や異物が入ると、火災の原因となります。 
万一、水や異物が入ったときは、すぐに本 
機が接続されてぃる電源供給機器の電源 
コードや DC 電源ケーブル、本機の接続 
ケーブルを抜ぃて、お買ぃ上げ店またはソ 
ニーの業務用製品ご相談窓口にご相談くだ 
さ レ、 0 

0 

禁止 

雨のあたる場所や、油煙、湯気、湿 
気、ほこりのミい場抓こは設置しな 
い 


上記のような場所やこの設置説明書に記さ 
れている使用条件な外の環境に設置すると、 
火災や感電の原因となることがあります。 


A を意 
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0 AC 電源コードを傷つけない 

AC 電源コードを傷っけると、火災や感電 
禁止 の原因となります。 

-コードを加工したり、傷っけたりしない 
-重い物をのせたり、引っ張ったりしない 
-熱器具に近づけたり、加熱したりしない 
-コードを抜くときは、必ずプラグを持っ 
て抜く 

万一、コードが傷んだら、お買い上げ店ま 
たはソニーの業務用製品ご相談窓口に交換 
をご依頼ください。 


0 不安定な場所に設置しない 

ぐらついた台の上や傾いたところ、振動や 
禁止 衝撃のかかるところに設置すると、倒れた 
り落ちたりして、けがの原因となることが 
あります。 

また、設置•取り付け場所の強度を充分に 
お確かめください。 


電波障害自主規制について （ SNC - M 3 W のみ) 


本機は電波法第4条、電波法施行規則第6条により技 
術適合証明を受けております。本機には（助）無線設 
備検査検定協会の技術基準適合証明ラベルう嘴ってあ 
ります。このラベルをはがしたり、本機の内部を改造 
して使用したりすることは電波法で禁じられています。 


この機器は 2.4 GHz 帯の無線チヤンネル！〜13まで使用 
することができますが、他の無を泉機器も同じ周波数を 
使っていることがあります。他の無を泉機器との電波干渉 
を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。 

この機器の使用上のま意 

この機器の使用周波数は 2.4 GHz 帯です。この周波数帯で 
はレンジ等の産業.科学.医療用機器のほか、他の同種 
無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する 
移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力 
無線局、アマチュア無線局等（な下「他の無線局」と略 
す）が運用されています。 

1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運 
用されていないことを確認してください。 

2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が 
発生した場合には、速やかにこの機器の使用チヤンネ 
ルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の 
運用を停止（電波の発射を停止）してください。 

3. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、お買い 
上げ店またはお近くのソニー業務用製品のご相談窓口 
までお問い合わせください。詳しくは、本書に記載さ 
れている「保証書とアフターサービス」をご覧くださ 

い 0 

この無線機器は 2.4 GHz 帯を使用しま- 

す。変調方式として DS - SS 変調方式 2 . 4 D S 3 

を採用し、与干渉距離は 30 m です 。I ■ — 


ネットワークカメラをご使用されることにより、インターネットを通じて容易にカメラ映像にアクセスすることがで 
きます。一方で第兰者によりネットワークを通じてモニタリング画像および音声を閲覧、使用等される可能性があり 
ます。ネットワークカメラの設置およびご利用については、被写体のプライバシー、肖像権などを考慮のうえ、お客 
様の責任で行ってください。 

ネットワークカメラへのアクセス権限は、ユーザー名およびパスワードを設定することにより行われます。それな上 
のカメラによる認証作業は行われません。 
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はじめに 


特長 

本機は、 Web サーバーを内蔵したネットワークカメラで 
す。 

本機の特長は次のとおりです。 

Web ブラウザによるモニタリング 

コンピューターの Web ブラウザを使って、カメラの映 
像.音声をリアルタイムでモニタリングできます。 

MPEG 4 映像圧縮方式を採用 

映像圧縮方式に MPEG 4 を採用し、毎み30フレーム 
( QVGA サイズ）のスムーズな動画を配信できます。ま 
た、映像圧縮方式を JPEG に設定すれば 、 Motion JPEG 
による映像配信もできます。 

VGA サイズの画像を配信 

1/4型 VGA 対応 CMOS センサーの採用により、 VGA サ 
イズで高画質の画像を配信することができます 。 (VGA 
サイズの場合は、30 fps な下のフレームレートになりま 
す。） 

パン/チルトカメラコント□ール可能 

パン.チルト機能により見たい画枠をリモートで操作す 
ることができます。また、カメラの向きを8か所まで記 
憶させることができます。 

マイク内蔵 

標準装備でマイク（モノラル）を内蔵しています。また、 
プラグインパワー方式（基準電圧 2.4 VDC ) のマイク入力 
端子（ミニジャック、モノラル）に市販のマイクを接続 
することもできます。 

外部 スピーカーを 接続可能 

ライン出力端子（ミニジャック、モノラル）を装備してい 
ます。カメラに市販のアンプ内蔵スピーカーを接続すれ 
ば、ネットワークを経由してスピーカーから音声を出力 
できます。 

動体橫知に連動した画像配信、周辺機器の 
制御 

動体検知機能に連動してあらかじめ設定したアドレスに 
メールを送信したり （ MPEG 4 モード時）、 FTP サーバー 


へ定期的に画像を配信したり ( JPEG モード時）すること 
ができます。 

ワイヤレスネットワーク巧応 （ SNC - M 3 W 
のみ） 

無線 LAN が応により、わずらわしいネットワークケーブ 
ルの配線う s ' 不要になります。 

携帯電話によるモニタリング 

携帯電話から静止画がモニタリングできます。 

けホ応する携帯電話については、お買い上げ店またはソ 
ニー業務用製品ご相談窓口にお問い合わせください。） 

IP セットアッププ□グラムを付属 

簡単にカメラのネットワーク設定を行うことができる IP 
セツトアッププログラムを付属しています。 


権利者の許諾を得ることなく、このソフトウ卫アおよ 
びユーザーガイドの内容の全部または一部を複写する 
こと、およびこのソフトウェアを賃貸に使用すること 
は、著作権法上禁止されております。 

◎ 2004 Sony し orporation 

ソフトウ卫アを使用したことによるお客様の損害、ま 
たは第 S 者からのいかなる請求についても、当社は一 
切その責イ壬を負い兼ねます。 

万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り 
替えいたします。それな外の責はご容赦ください。 

このソフトウ卫アの仕様は、改良のため予告なく変更 
することがありますが、ご了厚 C ください。 

- Microsoft 、 Windows、Internet explorer および MS - 
DOS は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそ 
の他の国における登録商標です。 

- Java は Sun Microsystems , Inc . の商標です。 

- Intel および Pentium は、アメリカ合衆国および他の 
国におけるインテルコーポレーシヨンの登録商標で 
す。 

- Adobe、Acrobat および Adobe 民 eader は 、 Adobe 
Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商 
標です。 

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般 
に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です0なお、 
本文中で⑥、 TM マークは 明記しておりません。 
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特長 




このユーザーガイドの使 
いかた 

この ユーザー ガイドは、ネットワークカメラ SNC - M 3 ま 
たは SNC - M 3 W をコンピューターから操作する方法を説 
明しています。 

このユ ーザ^ーガイドは、コンピュ^ー タ ーの画面上に表巧 
して読まれることを想定して書かれています。 

ここでは ユーザー ガイドをご活用いただくために知って 
おいていただきたい内容を記載しています。操作の前に 
お読みください。 

関連ぺージへのジャンプ 

コンピューターの画面上でご覧になっている場合、関連 
ページが表示されている部分をクリックすると、その説 
明のページへジャンプします。関連ページが簡単に検索 
できます。 

ソフトウエアの画面例について 

このユーザー ガイドに記載されているソフトウ エアの 画 
面は、説明のためのサンプルです。実際の画面とは異な 
ることがありますので、ご了厚 C ください。 

また、このユーザーガイ ドでは SNC - M 3 と SNC - M 3 W を 
一緒に説明しています。 

説明中の画面は主に SNC - M 3 W を使用しています。 

ユーザーガイドのプリントアウトについて 

この ユーザー ガイドをプリントする場合、お使いのシス 
テムによっては、画面やイラストの細部までを完全に再 
現できないことがありますが、ご了厚 C ください。 

設置説明書（印刷物）について 

付属の設置説明書には、カメラ本体の各部の名称や基本 
的な設置.接続のしかたが記載されています。操作の前 
に必ずお読みください。 


必要なシステム構が 

カメラの映像を見たり、制御したりするコンピューター 
には、次の動作環境が必要です。 

プ□セツ ヴー 

Pentium 11し1 GHz な上 
(Pentium 4、2 GHz な上を推奨） 

RAM 

256 MB な上 

0S 

Windows 2000 /XP 

Web ブラウザ 

Internet Explorer Ver . 日.日また（ょ Ver . り.0 


巧 §ln 
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このユーヴーガイドの使いかた/必要なシステム構成 


準備 


ごま意 


この章では、カメラを設置.接続した後、映像をモニ 
ターする前に管理者が行う準備に ついて 説明しています。 


カメラに IP アドレスを割 
D 当てる 

ネットワークを介してカメラに接続するためには、カメ 
ラに新しい IP アドレスを割り当てる必要があります。初 
めてカメラを設置したときは、カメラに IP アドレスを割 
り当ててください。 

IP アドレスの割り当ての方法には、次の2とおりがあり 
ます。 

-付属の CD - ROM に収:録されているセットアッププログ 
ラムを使う（下記） 

- ARP (Address Resolution Protocol ) コマンドを使う （44 
ページ） 

ここでは、付属のセットアッププログラムを使って IP ア 
ドレスを割り当て、ネットワーク設定をする方法を説明 
します。 


操作の前に、付属の設置説明書の「接続」をご覧になっ 
て、カメラをネットワークに接続してください。 

IP アドレスを設定するときは、ネットワークケーブルで 
接続してください （ SNC - M 3 W のみ）。 


割り当てる IP アドレスについては、ネットワークの管理 
者にご相談ください。 


セットアッププ□グラムを使って力 
メラに IP アドレスを設定ずる 

1 付属の CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライ 
ブに入れる0 

しばらくすると、画面に CD - ROM の内容が表示され 
ます。 

2 IP Setup Program の Setup アイコンをクリックする 0 
「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されま 
す。 

3 [開く]をクリックする。 


「ファイルのダウンロード」ダイアログで[保存]を 
クリックすると、正常にインストールできません。 
ダウンロードされたファイルを削除して、もう一度 
Setup アイコンをクリックしてください。 


4 画面に表示されるウィザードに従って 「IP Setup 
Program 」 をインストールする 0 

使用許諾に関する文面が表示されたら、よくお読み 
いただき、同意の上、インストールを行ってくださ 

い0 

5 IP Setup Program を起動する 0 

Network タブが表示され 、 IP Setup Program がロー 
カルネットワーク上に接続されている SNC - M 3 また 
は SNC - M 3 W カメラを検出してリスト表示します。 



6 リストから IP アドレスを割り当てたいカメラをク 
リックして選択する。 


I MAC address | 

IP address | 

Model 

1 Serial No. 

Version No. || 

08-00-48-ec-47-73 

192.1 閒 .0.1 邮 

SNC-M3W 

001018 

0.600 















1 





L 」 












選択されたカメラのネットワーク設定状がが画面に 
表示されます。 


補足 


工場出荷時のカメラのネットワークは次のように設 
定されています。 


カメラに IP アドレスを割り当てる 





































































IP address (IP アドレス）： 192.168 .0.100 Secondary DNS server address 欄に DNS サーバーア 

Subnet mask (サブ ネット マスク）： 2日日.0.0 .0 ドレスを 入力します0 



無線 LAN 設定 （ SNC - M 3 W のみ) 

タイプ： アドホック 

SSID : snc-mw 

チヤンネル： 11 ch 
WEP : なし 


7 IP アドレスを設定する。 

IP アドレスを DHCP サーバーか5自動的に取得す 
るとさは 

[Obtain an IP address automatically] を選択します0 


广 ^1 

ぶ Use the following DNb server address 

Primary DNS server address 
Secondary DNS server address 
Third DNS server address 
Fourth DNS server address 





I 192 

,168 .( 

). 200 

1 192 

. 1 朗 . ( 

). 201 

1 




ごま意 


本機では Third DNS server address、Four 也 DNS 
server address 欄は入力しても無効です。 


Obtain an IP address automatically 
Use the following IP address - 

IP address (IP アドレス）、 Subnet mask (サブネッ 
トマスク）、 Default gateway (デフオルトゲート 
ウ卫イ）が自動的に割り当てられます。 

固定 IP アドレスを設定するときは 

[Use 也 e following IP address] を選択し、 IP 
aadress、 ： r^uDnet mask、Default gateway す蘭しでれで 
れの値を入力します。 


9 HTTP ポート番号を設定する。 


HTTP port No . 任如广 | (1024 to 65535) 

通常は、 HTTP port No. の [80] を選択します。 

[80] な外のポート番号に設定するときは、テキスト 
ボックスを選ホ尺し、ポート番号1024〜6日日3日を入力 
します。 

10 Administrator name と Administrator password す蘭に 
管理者の名前とパスワードを入力する。 




8 サーバーアドレスを設定する。 

DNS サーバーアドレスを自動取得するには 

[Obtain DNS server address automatically] ど選択 
します。 

Obtain DNS server address automatically 
Use the following DNS server address 

DNS サーバーアドレスを自動取得しないときは 

[Use the following DNS server address] を選択して 
方、ら、 Primary DNS server address および 


Administrator name admin 

Administrator password f ***** 

工場出荷時は、両方とも 「admin」 に設定されていま 
す。 


ごま意 


この画面では、管理者の名前とパスワードの変更は 
できません。 

変更のしかたは、「ユーザー設定をする-ユーザー設 
定メニュー」 （32 ページ）をご覧ください。 

11 正しく設定されていることを確認してから [OK] を 
クリックする。 


OK 


[Setting OKJ が表示されれば、 IP アドレスの設定は 
終了です。 
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カメラに IP アドレスを割り当てる 













































12 直接カメラにアクセスするには、リスト上のカメラ 
名をダブルクリックする。 


1 MAC address | 

IP address 

1 Model 

1 Serial No. | 

Version No. || 

08- 邮 - 化が -4773 

192.1 的 .0.1 邮 

SNC-M3W 

001018 

0.G0.0 

1 

1 




1 

1 









1 

1 




1 

1 




1 

1 





Web ブラウザか S カメラ 
にアクセスする 

カメラに IP アドレスを割り当てたら、実際に Web ブラ 
ウザからカメラにアクセスできることを確認します。 

Web ブラウザには 、 Internet Explorer をお使いください 0 


「ネットワークカメラ SNC - M 3 J または「ネットワー 
クカメラ SNC - M 3 W 」 のウエルカムページが表示さ 
れます。 



Network Camera SNC-M3W 


Enter 




SONY 

Copyright 2004 Sony corporation All rights reserved* 


ごま意 


IP アドレスが正しく設定されていないと、手順12の操作 
をしてもウエルカムページが表示されません。この場合 
は IP アドレスの設定をやり直してみてください。 


コンピューターで Web ブラウザを起動し、カメラの 
IP アドレスをアドレス欄に入力する。 


アドレス(が http ：// 192.1 68.0.100 


補足 


IP アドレスは 、 IP Setup program の Network タブ 
に表記された IP ァドレスを入力してください。 



Enter 


Setting 


SONY 

Copyright 2004 Sony corporation All rights reserved. 


「ネットワークカメラ SNC - M 3 J または「ネットワー 
クカメラ SNC - M 3 W 」 のウエルカムページが表示さ 
れます。 

2 Enter ] をクリックする。 

メインビューアーが表示されます。 



メインビューアーが正しく表示されれば IP アドレス 
の割り当ては完了です。 


Web ブラウヴからカメラにアクセスする 
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巧]めてカメラのメインビューアーを表示ず 
るとさは 

田 nter ] ボタンをクリックすると「セキュリティ警告」が 
表示されます。[はい]をクリックすると、 ActiveX コン 
トロールがインストールされ、メインビューアーが表示 
されます。 



タンをクリックしてからレベルバーを操作してくだ 
さレ、。) 

コンピューターでウイルス巧策ソフトウエ 
アをお使いの場台 

• コンピューターでウイルスが策ソフトウェアをお使いの 
場合、画像表示のフレームレートカ 《 低下するなど、カメ 
ラのパフォーマンスカ 《 低下する場合があります。 

-本機にアクセスしたときに表示される Web ページは 
Java スクリプトを使用しています。ご使用になるコン 
ピュー ターで ウィルス対策 ソフ トウ卫アをお使いの場合 
には、 Web ページが正しく表示されない場合がありま 
す。 


ごま意 


- Internet Explorer の ローカルエリアネツトワーク 
( LAN ) の設定を自動設定にすると、画像が表示されな 
い場合があります。この場合は自動設定を使用不可にし 
て手動でプロキシサーバーを設定してください。プロキ 
シサー バーの 設定に ついては、ネッ トワーク管理者にご 
相談ください。 

- Windows 2000 、 Windows XP をお使いの場合は、 
ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権 
限」でコンピューターにログインしておく必要がありま 
す。 


補足 


本ソフトウ卫アの各ページは 、 Internet Explorer の表示 
文字サイズ[中]で最適化されています。 


ウエルカムページを正しく表示させるには 


ウエルカムページを正しく動作させるためには、な下の 

手順で Internet Explorer のセキュリティレベルを[中] 

な下に設定してください。 

1 Internet Explorer の メニューバーから[ツール]— 
[インターネットオプシヨン]—[セキュリティ]夕 
ブの順に選択する。 

2 [インターネット]アイコン（本機をインターネット環 
境で使用しているとき）、または[イントラネット] 
アイコン（本機をイントラネット環境で使用してい 
るとき）をクリックする。 

3 レベルバーを操作して[中]な下にする。（レベル 
バーが表示されていない場合は、[既定のレベル]ボ 
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Web ブラウヴからカメラにアクセスする 













































管理者による基本設定を 
巧ラ 

本機は、出荷時の状態でログインするだけでカメラの映 
像が モニター できますが、カメラの設置場所やネット 
ワーク環境、カメラの用途などに合わせてさまざまな機 
能を設定できます。 

日常、カメラの映像をモニターする前に、管理者が設定 
しておいたほうがよい設定項目は、次のとおりです。 


設定内容 

設定メニユー 

カメラから配信する映像のフォーマット （ MPEG 4 か JPEG ) を設定する 

「動作モード」 （25 ページ） 

カメラから配信する映像の画質を選択する 

「 MPEG 4 タブ」06ページ） 

「 JPEG タブ」じ6ページ） 

カメラから配信する映像のサイズを選択する 

「画像サイズ」 （25 ページ） 

カメラのマイクからの音声を配信するかどうかを選択する 

「マイク設定」 （25 ページ） 

カメラの日付と時刻をコンピューターに合わせる 

「日付/時刻タブ」 （23 ページ） 

カメラのモニター画像をメールに添付して送信するための設定をする 

「メール （ SMTP ) 設定メニュー」 （34 ページ） 

カメラのモニター画像を FTP サーバへ送信するための設定をする 

「 FTP クライアント設定メニュー」 （36 ページ） 

ユーザーのカメラへのアクセス権を設定する 

「ユーザー設定メニュー」 （32 ページ） 


管理者による基本設定を行ラ 


13 



カメラの操作 


この章では、 Web ブラウザを使ってカメラ映像をモニ 
ターする方法を説明しています。 Web ブラウザには 
Internet Explorer をお使いください。 

カメラの設定は管理者が行います。設定のしかたは「力 
メラの設定」 （20 ページ）をご覧ください。 


ホームぺージへ□グイン 
する 

—ウエルカムぺージ 


ユーザーとして□グインずる 

1 コンピュ- ターで Web ブラウザを 起動し、モニター 
したいカメラの IP アドレスを IP アドレス欄に入力 
する 0 


尸ドレ乂电） http ：// 192.168 .0.1 00 

「ネットワークカメラ SNC - M 3 J または「ネットワー 
クカメラ SNC - M 3 W 」 のウエルカムページが表示さ 
れます。 



Enter 


Setting 


SONY 

Copyright 2004 Sony corporation All rights reserved. 


2 Enter ] をクリックする。 

メインビューアーが表示されます。 


SONY 


Network Camera SNC M3W 


View size 
[auto 


図 

圆 

國 


Digital zoom 

Capture 

Control 



メインビューアーからカメラを操作してください。 


ご注意 


ウエルカムページが正しく動作しないときは 、 Internet 
Explorer のセキュリテイレベルが[中]より高くなってい 
る可能性があります。「ウエルカムページを正しく表示さ 
せるには」 （12 ページ）をご覧になって、セキュリティ 
レベルを確認してください。 


管理者用の設定画面を直接表示ずる 

管理者がカメラの設定を行うとき、ウ卫ルカムページか 
ら直接、設定画面を表示することができます。 

1 ウエルカムページの [ Setting ] をクリックする 0 
次のダイアログが表示されます。 



2 管理者用のユーザー名とパスワードを入力し、 [ OK ] 
をクリックする。 

管理者用のユーザー名とパスワードは、工場出荷時 
には 「 admin 」 が設定されています。ユーザー名とパ 
スワードは、管理者設定メニューのユーザー設定メ 
ニューで変更できます （32 ページ）。 
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ホームページへ□グインするーウエルカムページ 

























































管理者設定メニューが表示されます。 



Viewer について 

初めてメインビューアーにアクセスするときに 、 ActiveX 
コントロールをインストールする必要があります。 

初めてカメラのメインビューアーを表示するときは 

初めて本機にログインする （「 Enter 」 をクリックしてメ 
インビューアーに入る）と「セキュリティ警告」が表示さ 
れます 0 「はい」をクリックして ActiveX コントロールを 
インストールしてください。この ActiveX コントロール 
を使用するとビューアーのすべての機能が使用できます。 


ごま意 


- Internet Explorer の ローカルエリアネットワーク 
( LAN ) の設定を自動設定にすると、画像が表示されな 
い場合があります。この場合は自動設定を使用不可にし 
て手動でプロキシサーバーを設定してください。プロキ 
シサー バーの 設定については、ネッ ト ワーク管理者にご 
相談ください。 

- Windows 2000 、 Windows XP をお使いの場合は、 
ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権 
限」でコンピューターにログインしておく必要がありま 
す。 


補足 


本ソフトウエアの各ページは 、 Internet Explorer の表示 
文字サイズ[中]で最適化されています。 


メインビユーアーの構ぶ 

ここでは、メインビューアーの各部の名前と機能を説明 
します。詳しい説明は、それぞれの機能の説明ページを 
ご覧ください。 


メインビューアー 


MPEG 4 時4 

Camera SNC 


SON 

Network 


view size 


1 Auto 



國 Digital zoc 
膀 I Capture 
Control 


カメラ操作部 



モニター画面 メインメニュー 


JPEG 時3 


SONY 

だこミ ’•• ，で ri Camew SN い MiW 


Frame rate 


孤 fps 

- 1 

view size 


|auto 



画 [ 

圆 c 

圏に 


カメラ操作部 



モニター画面メインメニュー 


* カメラの動作モード設定についてはカメラ設定メニュー （25 
ページ）をご覧ください。 


メインメニュー 

画 Setting 

管理者用の設定メニューを表示します。 （ r 管理者設定メ 
ニューの基本操作」20ページ） 

この操作は、管理者としてログインした場合のみ可能で 
す。 

Home 

ウエルカムページを表示します。 


メインビユーアーの構成 











































































カメラ操作部 

Frame rate (フレームレート) 


Frame rate 


30 fps 

V 


(カメラの動作モード （2 日ページ）が [ JPEG ] に設定され 
ているときのみ表示されます。） 

配信する画像のフレームレートを選択します。 （17 ペー 
ジ） 

View size (画像表示サイズ） 

View size _ 

AUTO V 


画像の表示サイズを選択します。 （17 ページ） 

图画 Digital zoom (デジタルズー 

ム） 

デジタルズームのサイズを変えるときクリックします。 

(17 ページ） 

圆 Capture (丰ャプチャー） 

カメラの静止画像をキャプチャーし、コンピューターに 
保存するときクリックします。 （18 ページ） 

國 Control 

カメラを パン. チルト操作するときにクリックします。 
クリック すると!^ アイコンが表示され、 モニター 画面 上 
からカメラの パン. チルト操作ができるようになります。 
(「モニター 画面上で パン* チルト操作する」19ページ） 

PRESET U ストボックス 

Preset position 
Position hi 日.1 V 


リストボックスからプリセットポジシヨン名を選択する 
と、カメラ設定メニューの「パン•チルトタブ」 （27 
ページ）で記憶させた位置にカメラを移動できます。 


ごま意 


カメラのプリセットポジシヨンが登録されていない場合、 
PRESET リストボックスは表示されません。 


國 パン-チルトコント□ール 

パン•チルトコントロールパネルを表示するときにク 
リックします。 （19 ページ） 

パン-チルトコント□ールパネル 



カメラを移動したい方向の矢印ボタンをクリックします。 
矢印ボタンをクリックし続けると連続的にカメラの向き 
が移動します。 

因 ボタンをクリックすると、工場出荷時のホーム位置に 
カメラの向き力 《 戻ります。 

祖 ■^1 - " I 盾量） 

(カメラのマイク設定 （2 日ページ）ろ S [オン]に設定され 
ているときのみに表示されます。） 

^8 二 J のバー部分をドラッグすると、音量が調整され 
ます。 

アイコンをクリックすると、アイコンが 团 に変わ 
り、音声の出力が止まります。 

もう一度音声を出力するには、 |3をクリ ックします。 


モニター 画面 



カメラの映像を表示します。画面上部に日付と時刻が表 
示されます。 


補足 


画面の右上に臣!マークが表示されている場合、パン•チ 
ルト操作が可能です。 


d 乂^9肅な 
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メインピユーアーの構成 





















































カメラ映像をモニターず 
る 

ここでは、メインビューアーのモニター画面でカメラ映 
像を見る方法を説明します。 


カメラ映像をモニターする 

1 ホームページに ログインし、メイン ビューアーを 表 
示する D 

ログインのしかたは、「ユーザーとしてログインす 
る」 （14 ページ）をご覧ください。 


3 画像の表示サイズを選ぶ。 

View size _ 

AUTO V 


[View size ] リストボックスをクリックして 
[ AUTO ]、[640 X 480]、 [320 x 240]、 [160 x 120] 
の4種類から画像サイズを選択します。 

[ AUTO ] を選択すると、カメラ設定メニューの「画 
像サイズ」 （2 日ページ）で選択した画像サイズで表 
示されます。 


モニター 画像を ズームずる 


SONY 



[auto 


國 


Digital zoom 



お河 Setting Home 



國 

( MPEG 4 時) 


2 フレームレートを 選ぶ。 （カメラの 動作 モードが 
[ JPEG ] のときのみ （2 日ページ）） 


Frame rate 


30 fps 

V 


1 @ デジタルズームアイコンをクリックする。 

2 モニター画像の拡大したい場所をクリックする。 
クリックした場所を中んに、画像が約2倍に拡大さ 
れます。 



デジタルズームアイコンは @ に変わります。 

3 拡大を解除するには、アイコンをクリックする。 


[Frame rate ] リス ト ボックスをクリックして画像を 
配信する フレームレートを 選択します。選択可能な 
フレームレートは、 [ Ifps ]、 に fps ]、[3 fps ]、[4 
fps ] 、[日 fps ] 、 [6 fps ] 、 [8 fps ] 、 [10 fps ] 、 [15 fps ] 、 
[20 fps ]、[2 日 fps ]、[30 fps ] です。 " fps " は 1 秒'間 
に配信される フレーム 数を示します。 

[30 fps ] を選択すると、接続されている回線に可能 
な最高速度（最大 30 fps ) で配信されます 0 


ごま意 


選択された フレームレート は配信される フレームの 
最大値を示します。 

ご使用のコンピューターや、接続されているネット 
ワーク環境、カメラの設定（画像サイズや画質）に 
より実際のフ レームレー トは異なります0 


カメラ映像をモニターする 





































モニター 画像をキャプ 
チャーする 

モニターしているカメラ映像を静止画像としてキャプ 
チャーし、コンピューターに保存できます。 

モニター画像をキャプチャーする 

1 モニター 画面で カメラ映像をモニターする。 

2 圆 キャプチャーアイコンをクリックする。 

クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、 
モニター 画面に静止画像が表示されます。 



3 静止画像を解除するには、 [ Cancel ] または [ Close ] をク 

リツクする。 


[名前を付けてファイルを保存 ] ダイアログが表示さ 
れます。 



3 [ファイルの種類]として、 [ JPEG ] または [ bmp ] を選択 
する 0 

4 [ファイル名]と[保存する場所]を指定してから、[保存] 
をクリックする。 


キャプチャーした画像を保存ずる 

1 モニター画像をキャプチャーする。 

2 [ Save ] ボタンをクリックする。 
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モニター画像をキャプチャーする 






















































カメラを操作ずる 

メインビューアーからカメラを操作することがきます。 

カメラ操作部の Control アイコンをクリックすると、 
パン . チルトコントロールアイコンと P 民 ESET リス 
トボックスが表示されます。 


ごま意 


画面の右上に@マークが表示されている場合、パン- 
チ ル 卜操作が可能です。 

カメラのプリセットポジシヨンが登録されていない場 
合、 PRESET リストボックスは表示されません。 
カメラの「パン.チルトタブ」 （27 ページ）の[排他制 
限モード]を [ On ] に設定している場合、 圏 Control ア 
イコンをクリックすると操作権限の残り時間が表示され 
ます。 


モニター画像上でカメラを操作する 

画像上でマウスをクリックすると、クリックした位置が 
画像の中央になるようにカメラの向きが移動します。 




プリセット位置にカメラを移動する 

PRESET リストボックスからプリセットポジシヨン名を 
選択すると、カメラ設定メニューの「パン.チルトタブ」 
(27 ページ）で記憶させた位置にカメラを移動できます。 


モニター 画面上でパン-チル ト 操作 
ずる 

現在表示されている モニター 画像にがして、 モニター 画 
面上のパン.チルトコントロールパネルでカメラの向き 
を移動させることができます。 

1 國 コントロールアイコンをクリックする。 

パン.チルトコントロールアイコンが表示されます。 

2 パン.チルトコントロールアイコンをクリック 
する。 

パン*チルトコントロールパネルが表示されます。 



因回口 
百固巧 




3 カメラを移動したい方向の矢印ボタンをクリックす 
る。 

矢印ボタンをクリックし続けると連続的にカメラの 
向きが移動します。 

@ ボタンをクリックすると、工場出荷時のホーム位 
置にカメラの向きが戻ります。 


カメラを操作する 












































カメラの設定 


この章では、管理者によるカメラの機能の設定について 
説明します。 

カメラの画像をモニターする方法は、「カメラの操作」 
(14 ページ）をご覧ください。 

この章では、はじめに管理者設定メニューの設定の際の 
基本操作を説明し、その後、メニューの設定項目をひと 
つずつ説明します。 


管巧者設定メニユーの基 
本操作 


管理者設定メニューでは、それぞれのユーザーの使用状 
態に合わせて本機のすべての機能を細かく設定すること 
ができます。 

ウエルカムページ または メインビューアーの [ Setting ] ボ 
タンをクリック すると管理者設定 メニューが 表示されま 
す。 


管理を設定メニューの設定のしかた 

1 ホ^ームぺ^ー ジに ログインし、ウエルカムぺ^ー ジを表 
示する D 

ログインのしかたは、「ユーザーとしてログインす 
る」 （14 ページ）をご覧ください。 

2 ウエルカムページの [ Setting ] をクリックする。 

認証ダイアログが表示されます。管理者の ューザー 
名とパスワードを入力すると、管理者設定メニュー 
が表示されます。 

管理者の ューザー 名と パスワー ドは工場出荷時には 
[ admin ] が設定されています。 



手順 2 の代わりに、次のようにして表示することも 
できます。 

① ウエルカムページの田 nter ] をクリックしてメイン 

ビューアーを表示する。 

② メインビューアーの 圆 Setting アイコンをクリッ 

クする。 

3 管理者設定メニュー左側のメニュー名（例：システム） 
をクリックする。 

クリックした設定メニューが表示されます。 

例：「システム」設定メニュー 


システム システム ~ L B 巧 / B う刻 1 巧胤ヒ 1 システムログ し 



4 設定メニュー上部のタブを選択し、タブ内の各設定 
項目の設定を斤う。 

例：「システム」設定メニューの「日付/時刻」タブ 



各設定メニューのタブと設定項目について詳しくは、 
22〜38ページをご覧ください。 

5 設定が終わったら、 [0 K ] をクリックする。 

設定した内容が有効になります。 


設定した内容を無効にして元の状態に戻すときは、 
[ Cancel ] をクリックします。 


管理者設定メニユーの基本操作 


































































各設定メニューの共通ボタン 

設定ページには、必要に応じてな下の共通ボタンが表示 
されます。ボタンの機能は、どの設定ページでも同じで 
す。 

网 

設定した内容を有効にするとき、クリックします。 


[ Cancel ] 

設定した内容を無効にして、元の状態に戻すときクリッ 
クします。 

設定メニュー全般についてのごま意 

• 設定メニューで、ューザー名など、コンピューターから 
入力する义字に、半角カタカナは使用できません。 

-設定メニューで設定を変更し、すぐにカメラの電源を切 
る場合は、10秒'な上経過してから電源を切ってくださ 
い。すぐに電源を切ると、変更した設定内容が保存され 
ない場合があります。 


管理者設定メニューの構成 


システム 
方ッ:ラ 

ネットローク 
ユーザ- 
たキュ U テイ 
ール 

FTP クライアント 
旣 f 丰お知 


システム 

システム設定メニューを表示します。（「システム設定を 
行う-システム設定メニュー」22ページ） 

カメラ 

カメラ映像や音声に関する設定を行うカメラ設定メ 
ニューを表示します。 （ r カメラ映像や音声の設定を行う 
-カメラ設定メニュー」2日ページ） 

ネットワーク 

ネットワーク接続のための設定を行うネットワーク設定 
メニューを表示します0 (「ネットワークを設定する- 
ネットワーク設をメニュー」28ページ） 


ューザー 

ログイ ンするときのューザー名やパスワードの設定を行 
うューザー設定メニューを表示します 0 (「ューザー設定 
をする-ューザー設定メニュー」32ページ） 

セキュリティ 

接続を許可するコンピューターを指定するセキュリティ 
設定メニューを表示します。（「セキュリティ設定をする 
-セキュリティ設定メニュー」33ページ） 

メール （ SMTP ) 

メール送信を行うためのメール （ SMTP ) 設定メニューを 
表示します。（「メールを送る-メール ( SMTP ) 設定メ 
ニュー」34ページ） 

FTP クライアント 

FTP サーバーへ映像ファイルなどを送信するための設定 
を行う FTP クライアント設定メニューを表示します。 
(「 FTP サーバーへ画像を送信する （ JPEG モード時のみ） 
- FTP クライアント設定メニュー」36ページ） 

動体検知 

カメラ内蔵の動体検知機能の設定を行う動体検知設定メ 
ニューを表示します。 （ r 動体検知機能を設定する-動体 
検知設定メニュー」38ページ） 
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システム設定を巧う 

ーシステム設定メニユー 

管理者設定メニューの[システム]をクリックすると、 
システム設定メニューが表示されます。 

このメニューでは本機の基本設定を行います。 

システム設定メニューは [ システム]、 [ 日付/時刻]、[初 
期化]、[システムログ]、[アクセスログ]の日つのタブか 
ら構成されます。 


システムタブ 


_日付/巧刻 


巧巧化 I システムロヴ I 


卑二•卜つーク J 
ユープー I 


ISONY Network Camera ミ] 


シリアルまち 
ソフトたアパ-ジョン [ 


半巧で32文す W 巧 


mtma I 


® ライけル— 〇ブル— 〇 メタル 


1 0K I [ Cancel ] 


ライト ブルー 
SONY 

Network Camera SNc: M3W 

View size 


圆 Ssffina 圖 


Home 


I AUTO 


3 


画 

圆 

國 


Digital zoom 


Capture 


Preset position 
rposition No.l vij 


ブルー 


SONY 

Networfc Camera SNC-M3W 

View size 


I AUTO 



Setting と 


2004.10 .20 .We 日 15:55:45 


Digital zoom 

- か g 

た3 C 如山巧 

'若 

Pan/Tilt 


Preset position 

1 « 

position No.l 

Lj 


タイトルバー 

本機のタイトルバー名を入力します。 Web ブラウザの夕 
イトルバーにここに入力された文字が表示されます。 
半角で32文字、全角で16文字まで入力可能です。 

シリアル番号 

本機のシリアル番号が表示されます。 

ソフトウェアバージヨン 

本機のソフトウェアのバージョンが表示されます。 

配色 

メインビューアーの配をを[ライトブルー]、[ブルー]、 
[メタル]、の中から選択できます。 


メタル 



ごま意 


ウエルカムページや管理設定ページの配をは変更されま 
せん。 

変更した配をの設定をメインビューアーに反映するに 
は、一度ウエルカムページに戻ってからログインし直し 
てください。 


OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （ 21 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 
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システム設定を行ラ 


システム設定メニュー 





















































曰付/時刻タブ 



現在時刻 

本カメラに設定されている日付/時刻を表示します。 


ごま意 


お買い上げ時、時刻の設定が合っていない場合がありま 
す。必ずご確認ください。 

コンピユーターの現在時刻 

使用しているコンピューターの日付/時刻がテキスト 
ボックスに表示されます。 

曰付/時刻フォーマット 

メインビューアーに表示する日付/時刻の書式をリスト 
ボックスから選択します。 

[年一月一日時：分：秒']、[月一日一年時：分：巧]、 
[日一月一年時：分：秒']から選択できます。 


同期間隔 

NTP サーバーに 現在時刻を問い合わせし、 カメラとの 時 
刻調整を行う間隔を設定します。1〜24時間の間で設定 
できます。実際にはこの間隔は目安であり、多少の差異 
があります。 


ご注意 


ネットワークの環境によって、設定される時刻は多少ず 
れることがあります。 

タイムゾーン選択 

カメラの設置してある地域に合わせ、グリニッジ標準時 
刻との時差を設定します。 

リストボックスからカメラを設置してある地域を選択し 
ます。 

日本の場合は、 [( GMT +09:00) Osaka 、 Sapporo 、 Tokyo を 
選択します。 

夏時間の調整をする 

この項目にチェックすると、選択したタイムゾーンの夏 
時間に合わせて時刻の修正が行われます。 


ご注意 


•[タイムゾーン 選択]で選択した タイムゾーンとコン 
ピューターのタイムゾーンが異なる場合は、タイムゾー 
ンの 差を反映した日付/時刻 が カメラに設定されます。 

-夏時間の調整は [ 日時設定]で [ NTP 同期]を選択した 
場合のみ機能します。 

OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （21 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 


曰時設定 

日付/時刻の設定方法を選択します。 

[変更なし]: カメラの日付/時刻を設定しない場合に選 
択します。 

[ PC 同期]: カメラの日付/時刻をコンピューターの日付 
/時刻と合わせるときに選択します。 

[手動設定]: カメラの日付/時刻を手動設定するときに 
選択します。 

各ボックスのドロップダウンリストで、年（下2が）、 
月、日、時、分、巧を選択します。 

[ NTP 同期]: カメラの日付/時刻を NTP (Network 
Time Protocol ) サーバーと 呼ばれる時刻 サーバーと 同 
期させる場合に選択します。この場合 、 [NTP サー 
バー 名]と[同期間隔]を設定してください。 

NTP サーバー名 

NTP サーバーのホスト名または IP アドレスを入力しま 
す。半角文字で64文字な内で入力します。 


初期化タブ 



再起動 

強制的にカメラを再起動するときに使います。 

[ Reboot ] をクリックすると、「強制的にカメラを再起動 
します。よろしいですか？」と表示されます。 [0 K ] を 


システム設定を行うーシステム設定メニュー 


































































クリックするとカメラが再起動します。再起動には約2 
分かかります。 

工場出荷設定 

カメラを出荷時の設定に戻すときに使います。 

[Factory default ] をクリックすると、「カメラを出荷時の 
設定に戻します。よろしいですか？」と表示されます。 
[0 K ] をクリックすると、カメラのネットワークインジ 
ケーターとパワーインジケーターが点滅し始めます。エ 
場出荷時の設定が終了すると、カメラが自動的に再起動 
します。カメラが再起動するまではカメラの電源を切ら 
ないでください。 


補足 


カメラ本体のリセツトスイツチを押しても出荷時の設定 
に戻すことができます。詳しくは、付属の設置説明書を 
ご覧ください。 


ごま意 


カメラを工場出荷時の設定に戻すと設定した IP アドレス 
も消去されます。再起動後、 IP アドレスも設定し直して 
ください （9 ページ）。 

バージョンアップ 

カメラのソフトウエアのバージョンアップを巧うときに 
使用します。 [ 参照 ] をクリックして、バージョンアップ 
のためのファイルを指定し、 [0 K ] をクリックすると「力 
メラのソフトウエアのバージョンアップを開始します。 
よろしいですか？」と表示されます。[〇のをクリックす 
るとソフトウエアのバージョンアップを開始します。 

バージョンアップが終了するとカメラが再起動します。 

-本カメラ用のバージョンアップファイルな外のものを使 
用しないでください。故障の原因となります。 

-バージョンアップが終了するまでは、カメラの電源を切 
らないでください。 


システム□グタブ 



システム□グ 

カメラのソフトウエアの動作に関する情報が記述されま 
す。トラブルが発生した時に役立つ情報などが記録され 
ます。 

[ Reload ] をクリックすると、最新の情報に更新されます。 


アクセス□グタブ 



アクセス□グ 

カメラのアクセス履歴が表示されます。 

[ Reload ] をクリックすると、最新の情報に更新されます。 
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システム設定を行うーシステム設定メニュー 


























































カメラ映像や音声の設定 
を巧ラ 

一カメラ設定メニユー 

管理者設定メニューの[カメラ]をクリックすると、力 
メラ設定メニューが表示されます。 

この メニューではカメラ 機能の設定を行うことができま 
す。 

カメラ設定メニューは[共通]、 [ MPEG 4]、[ JPEG ]、 [パン 
チルト ] [初期化]の日つのタブで構成されます。 


共通タブ 



動作モード 

カメラ映像の出カフォーマットを選択します。 
[ MPEG 4] または [ JPEG ] を選択します。 


画像サイズ 

カメラから出力される画像サイズを選択します。 

[640 X 480 ( VGA )]、[320 x 240 ( QVGA )]、[160 x 
120 ( QQVGA )] から選ができます。 

画像切り出し 

画像サイズが [640 X 480 ( VGA )] のとき、必要な部分のみ 
の画像を切り出してコンピューターに表示できます。必 
要な部分のみを表示させることにより、配信するデータ 
量を小さくし、回線の負担を軽減し、 フレームレートを 
上げることができます。 

画像の切り出しを行うときは[オン]、切り出しを行わな 
いときは[オフ]を選択します。 


ごま意 


画像切り出しを[オン]にすると動体検知機能は動作しな 
くなります。 


画像の切り出しかた 

1 [ 画像サイズ]を [640 X 480 ( VGA )] に設定する。 

[ 画像切り出し]が表示されます。 

2 [画像切り出し]の[オン]を選択し 、 [Area setting ] をク 
リツクする。 

画像切り出し設定画面の中に切り出し枠が表示され 
ます。 

3 切り出し範囲を設定する。 

切り出し枠をクリツクすることで枠を移動したり、 
大きさを変更したりすることができます。枠で囲ま 
れたエリアが切り出し範囲になります。 


切り出し枠 



4 画面下部の [ OK ] をクリックする。 

切り出した画像がメインビューアーに表示されます。 

5 画像を閉じるには、画面右上の 0 ボタンをクリッ 
クする。 

フリッカーレス 

堂光灯照明によるちらつきが映像に見られる場合、[才 
ン]にするとちらつきを抑えることができます。 

鮮鋭度 

鮮鋭度を [-3] 〜 [3] の7段階から選択します。 

[3] を選択すると最高鮮鋭度の画像になります。 

マイク設定 

カメラに内蔵のマイクまたは\マイク入力端子から入力 
される音声を配信するかどうかを設定します。カメラに入 
力される音声を配信したい場合には[オン]を設定します。 

マイク音量 

カメラの内蔵マイクや\マイク入力端子から入力される 
音量 レベルを 設定します。 [ - 10] 〜 [ + 10] の 範囲で設定 
できます。 
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音声ビットレート 

カメラに内蔵のマイクまたは\マイク入力端子から入力 
される音声を配信する場合のビットレートを選択します。 
選択可能なビットレートは40、32、24、16 kbps です。 


ごま意 


初期設定から音声設定を変更したとき、まれに音声にノ 
イズが発生する場合があります。設定が有効になってい 
ない可能性がありますので、再度[〇のボタンを押して設 
定を有効にしてください。 

スピーカー出力 

同桐の CD - ROM に内蔵されている SNC audio upload tool 
を使用して、お使いの コンピューターの 音声入力端子に 
入力された音声を、 カメラのライン 出力端子に接続され 
る スピーカー （ アクティブ スピーカー など）に出力するか 
どうかを設定します。 

[オン]に設定すると 、 SNC audio upload tool からの音声 
データ通信を受け付けます。 


OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （21 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 


MPEG 4 タブ 

ン乂 了^ m 

~1 


ネットフーク » 
ユ ~ ヴ _ H 

1 フぃムレ-卜 [30 fps 

ピットレ—卜 1384细化 PS 

セキュリティ i 

メ-ル \ 

- — Tu 

FTP クライ7ント 巧 
れ巧巧な 1 

フレームレート 脱 〇すン ® わ 


[ok ) [Cancel] 


ノレームレート 

MPEG 映像の フレームレー トを設定します。 

設定可能なフレームレートはし2、3、4、5、6、8、10、1日、 
20、2日、 30 fps です。単位は " fps "(1 秒'間に配信されるフ 
レーム数）を示します。 

ビツトレート 

MPEG 映像配信の1回線あたりのビットレートを設定し 
ます。 

設定可能なビットレートは64、128、256、384、日12、 

768、1024、1536、2048 kbps です。 


ご注意 


-設定されたフレームレートやビットレートは目標値の目 
安となるものです。実際に配信されるフレームレートや 
ビットレートは画像サイズ設定、撮影シーン、回線状況 
などによって設定値とは異なる場合があります。 

-ワイヤレスや低帯域ネットワーク接続時、カメラ画像* 
音声の設定によりまれに音声ノイズが発生する場合があ 
ります。ご利用のネットワーク帯域に合わせて適切な値 
に設定してください。 

フレームレート優先 

ネットワークの状况によっては映像のフレームレートろ S 
落ちる現象が起きます。 [オン]を 選択すると、 フレーム 
レートを 落とさな いようにビットレートを 自動で調節し 
ます。 


ごま意 


最大の フレームレートは、[フレームレート] に設定され 
ている値となります。 

OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （21 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 


JPEG タブ 



ソレームレート 

コンピューターで 見ることができる JPEG 映像の最大の フ 
レームレートを 設定します0 

設定可能なフレームレートは5、6、8、10、1日、20、2日、30 
fps です。 

画質設定 

JPEG 映像の画質を設定します。 

[ Levell ] 〜 [ Leve 呀まで選択できます。 

[ Levels ] を選択すると最高画質になります。 
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ごま意 


ワイヤレスなどの低帯域ネットワーク接続時、カメラ画 
像*音声の設定によりまれに音声ノイズが発生する場合 
があります。ご利用のネットワーク帯域に合わせて[フ 
レームレート]や[画質設定]を設定してください。 

帯域制限 

動作モードが JPEG に設定されている場合に、カメラが出 
力するネットワークの帯域を制限することができます。 
選択できる帯域は0.日、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、2.0、3.0、4.0、 
Unlimited Mbps です 0 帯域を制限しないときには 
[ Unlimited ] を選択します 0 

OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （21 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 


パン • チルトタブ 



プリセツト番号 

リストボックスからプリセツト番号！〜8を選択します。 


プリセツトポジション名 

選択したプリセット番号に対するプリセットポジション 
名を半角英数字を使い、32文字な内で入力します。 

Call 

[ Call ] をクリックすると、選択したプリセット番号のパ 
ン.チルト位置にカメラが移動します。 

Add 

[ Add ] をクリックすると、現在のカメラ位置がプリセット 
番号に記憶されます 0 


Delete 

[ Delete ] をクリックすると、現在選択されているプリセッ 
卜番号のカメラ位置の情報を消去します。 

プリセツトポジションー覧 

各プリセット番号のプリセットポジション名が表示され 
ます。 

排他制御モード 

カメラのパン、チルトなどを操作する権限を制御します。 
[ Off ] を選択すると、複数のユーザーが同時にパン、チル 
卜操作を行うことができます。この場合、後からの操作 
が優先されます。 

[ On ] を選択すると、1ユーザーだけがパン、チルト操作を 
行うことができます。1ユーザーろ S 操作できる時間は、 [ 
操作時間]で設定します。あるユーザーが操作中に他の 
ユーザーが操作しようとすると、[操作時間]、[最大待ち 
人数]の設定により、コントロール権限が制御されます。 

操作時間 

1ユーザーに与える操作権限時間を設定します。設定範 
囲は10〜600巧です。 

排他制御モードが [ On ] のとき、有効になります。 

最大待ち人数 

あるユーザーカ 《 操作中に複数の他のユーザーから操作要 
求が発生した場合、操作権限待ちを行う最大ユーザー数 
を設定します0設定範囲は〇〜10です0 
排他制御モードが [ On ] のとき、有効になります。 


ご注意 


排他制御モード機能の設定を変更したときは、変更内容 
を反映させるために、ブラウザの[更新]をクリックし 
てください。 


初期化タブ 

システム MPEG4 I JPEG I い•ンチルト I 巧巧化 

力巧 ■ 

ネットヮーク ■ ヵメラ議化 

ューザー ■ [Reset] 


か巧巧知 


d 乂^9规神 


カメラ映像や音声の設定を行う一カメラ設定メニュー 


27 









































































カメラ初期化 

[ Reset ] をクリックすると、ダイアログが表示され「カメ 
ラ設定が初期化されます。よろしいですか？」と表示さ 
れます。 [0 K ] をクリックすると、カメラ設定メニューの 
設定が出荷時の設定に戻ります。 


ネットワークを設定ずる 

—ネットワーク設定メニユー 

管理者設定メニューの[ネットワーク]をクリックする 
と、ネットワーク設定メニューが表示されます。 

このメニューでは本機とコンピューターをネットワーク 
接続するためにネッ トワーク 設定を行います。 

ネットワーク設定メニューは[ネットワーク]、[ワイヤレ 
ス]、口 P アドレス通知]の3つのタブで構成されます。 


ネットワークタブ 

本機をネットワークケーブルで接続するための設定を行 
います。 



MAC アドレス 


カメラの MAC アドレスを表示します。 


IP アドレスを自動的に取得ずる （ DHCP) 

ネットワークに DHCP サーバーが設置されており、 IP ア 
ドレスが DHCP サーバーから割り振られる環境の場合に 
選択します。 IP アドレスが自動的に割り当てられます。 


ご注意 


[ IP ァドレスを自動的に取得する （ DHCP )] に設定する場 
合は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼動している 
ことを確認してください。 

次の IP アドレスを使う 

固定 IP アドレスを設定する場合、選択します。 


IP アドレス 


カメラの IP アドレスを入力します。 


ヴブネットマスク 

サブネットマスク値を入力します。 


ネットワークを設定するーネットワーク設定メニュー 






















































デフオルトゲートウェイ 

デフオルトゲートウェイを入力します。 

DNS サーバーのアドレスを自動的に取得 
ずる 

DNS サーバーの IP アドレスを自動的に取得する場合に選 
択します。 [ IP アドレスを自動的に取得する （ DHCP )] を 
選択したときのみ設定可能です。 


ごま意 


[ DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]に設定す 
る場合は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼動して 
いることを確認してください。 

次の DNS サーバーのアドレスを使う 

DNS サーバーの IP アドレスに固定のアドレスを使用する 
場合、選択します。 

プライマリー DNS ヴーバー 

プライマリー DNS サーバーの IP アドレスを入力します。 

セカンダリー DNS サーバー 

必要があれば、セカンダリー DNS サーバーの IP アドレ 
スを入力します。 

HTTP ポート番号 

通常は [80] を選択します。 [80] な外のポート番号に設定す 
るときは、テキストボックスを選択し、ポート番号1024 
- 65535を入力します。 


ワイヤレスタブ （ SNC - M 3 W のみ) 

本機をワイヤレスネットワークで接続するための設定を 
行います。 


ネットワーク1ワイヤレス L_ip アドレス巧か! 
居 nc-m 阳 


SS の 

タイブ ©アドホック 〇イV：巧ストを巧ャ 

チ中ンネル []i V，ホ 

WEP ©スン 〇ゴフ 

WEP キー の WEP キー W 巨 P キ ー( 

@1じ 


][ 


〇2 [ 
03 [ 


][ 


][ 


04 L 


[ok ) [Cancel I 


SSID 


アクセスする特定のワイヤレスネットワークを識別する 
サービスセット ID です。最大32文字の ASCII テキスト 
文字（半角英数、一部記号）で入力できます。 
セキュリティを確保するため、工場出荷時の設定値から 
変更してご使用ください。 


タイプ 

ネットワークの接続タイプ[アドホック]または[インフ 
ラストラクチャ]を選択します。パソコンと直接接続する 
場合は[アドホック]を、アクセスポイントや無線ルー 
ターを経由して接続する場合には[インフラストラク 
チャ]を指定します。[アドホック]を選択した場合は、 
チャンネルを指定してください。 


ごま意 


ネットワーク設定ページやセットアッププログラムで 
HTTP ポート番号を [80] な外のポート番号に設定したと 
きは、ブラウザのアドレス欄にな下のように入力して力 
メラにアクセスしてください。 

例：出荷時の IP アドレスにポート番号8000番を設定し 
た場合 


アドレス屯 ） WBffBEEHEElfillirilETrriTl 


OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （21 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 


チヤンネル 

アドホック接続をするときの通信チャンネルを設定しま 
す。 


補足 


接続するパソコンとカメラのチヤンネルを同じ値に設定 
してください。 


ごま意 


通信圏内で稼動中のネットワークが使用しているチャン 
ネルを確認し、使用の少ないチャンネルを選択すると、 
干渉の少ない無線通信が期待できます。 
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WEP 

WEP (Wired Equivalent Privacy ) 暗号化キーを使用する 
ときは [ On ] を、使用しないときは [ Off ] を選択しま 
す。 [ Off ] に設定した場合は、 [ WEP キー]で設定した値は 
無効となります。 

WEP 丰一 

WEP キーを指定します。最大4つまで設定できます。 
WEP キーの長さは、40または、104ビット長です。104 
ビットの WEP キーでは、40ビットのキーよりもセキユ 
リティレベルが高くなります。 WEP キー形式は、16進义 
字（0-9、 A - F ) または ASCII テキスト文字（半角英数、 
一部記号）のどちらでも入力可能です。 

[インフラストラク チヤ] の場合はアクセスポイントと同 
じキーに、[アド ホック] の場合は通信先のクライアント 
と同じキーに設定する必要があります。 


ごま意 


ワイヤレス接続を有効にするには、ネットワークケーブ 
ルを抜き、カメラの電源を入れてください。 

ワイヤレス接続と、ネットワークケーブルを使った有線 
(ワイヤード）接続を同時に使うことができません。 


IP アドレス通知タブ ー IP アドレス 
通知を巧ラ 

ネットワークタブで DHCP 設定を[オン]にした場合、 
SMTP や HTTP などのプロトコルを使用してネットワー 
ク設定の完了通知を送ることができます。 



メール 通知 

[オン]を選択すると、 DHCP 設定完了時にメールを送信 
することができます。 

SMTP ヴーパー名 

メール送信に使用する SMTP (送信メール）サーバー名 
または SMTP サーバーの IP アドレスを半角64文字な内 
で入力します。 

認証設定 

メールを送信するときに要求される認証方法を選択しま 
す。 

[なし]: メール送信時に認証が必要がない場合に選択し 
ます。 

[SMTP 認証 ]: メール送信時に SMTP 認証を必要とする 
場合に選択します。 

[POP before SMTP 認証 ]: メール送信時に POP before 
SMTP 認証を必要とする場合に選択します。 

POP ヴーパー名 

[ 認証設定]で [POP before SMTP 認証]が選択されてい 
るときに必要です。 

POP (受信メール）サーバー名を半角64文字な内で入力 
します。または POP サーバーの IP アドレスを入力しま 
す。この設定はメールを送信する SMTP サーバーが POP 
ユーザーのアカウントを利用した認証を行う場合に必要 
となります。 
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ユーザー名、パスワード 

メールアカウントを持っている ユーザーのユーザー 名と 
パスワードを入力します。この設定はメールを送信する 
SMTP サーバーが認証を行う場合に必要となります。 

宛先アドレス 

送信先（受取人）のメールアドレスを半角64义字な内で 
入力します。送信先は1つのみです。 

管理者アドレス 

カメラ管理者のメールアドレスを半角64文字な内で入力 
します。 メールの 返信および メールサーバーからのシス 
テムメールの 宛先となります。 

件名 

メー ルの件名/題名を半角64文字な内で入力します。 

本で 

メールの本文を半角384义字な内、全角192文字な内で 
入力します。後述の特殊タグを使用して、取得した IP ア 
ドレスなどの情報を記入することができます。 

HTTP 送信 

[オン] を選択すると、 DHCP 設定完了時に HTTP サー 
バーにコマンドを 出力させることができます。 コマンド 
を受け取る側の HTTP サーバーに 残るアクセスログを参 
照したり、 CGI による外部プログラムを起動させるなど、 
便利なシステムを構築することが可能となります。 

URL 

HTTP コマンドを送信するための URL を指定します。 
URL は通常な下の形式で256文字な内で記述します。 

http :// ip _ address [: port ]/ path?parameter 

ip_address :接続すベきホストの IP アドレスまたはホ 
スト名を入力します。 

[: port ] :接続するポート番号を入力します。通常の 

HTTP サーバーは Well - known ポートである80番を使 
用しますが、この場合には省略することができます。 
path : コマン ド名称を入力します。 
parameter :必要があれば コマン ドのパラメーターを入 
力します。パラメーターには後述の特殊タグを入力す 
ることができます。 


プ□丰シサーバー名 

プロキシサーバー経由で http コマンドを送信する際に 
設定します。プロキシサーバー名またはその IP アドレス 
を半角64义字な内で入力します。 

プ□丰シポート番号 

プロキシサーバー経由で http コマンドを送信するため 
のポート番号を設定します01024〜65535の値を設定す 
ることができます。 

送信メソッド 

HTTP のメソッドを選択します。サポートされているメ 
ソッドは GET 、 POST の2種類です。 

OK/Cancel 

r 各設定 メニューの 共通ボタン」 （21 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 

特殊タグについて 

IP アドレス通知には、 DHCP で取得した IP アドレスなど 
を通知できるようにするため特殊タグを使用することが 
できます。これはメール機能の本文中、 HTTP の U 民しの 
パラメーター部分に入力することができます。特殊タグ 
にはな下の日種類があります。 

<IP> 

このタグを使用すると DHCP 設定後の IP アドレスを本文 
中 や パラメーターに 埋めをむことができます。 

<HTTPPORT> 

このタグを使用すると設定されているカメラのポート番 
号を本文中やパラメーターに埋めをむことができます。 

<MACADDRESS> 

このタグを使用すると DHCP で IP ア ドレスを取得したイ 
ン ターフェースの MAC ア ドレスを 本文中やパラメーター 
に埋めをむことができます。 

<MODELNAME> 

このタグを使用すると本機のモデル名称 （ SNC - M 3 または 
SNC - M 3 W ) を本文中やパラメーターに埋めをむことがで 
きます。 

<SERIAL> 

このタグを使用することで本機のシリアル番号を本文中 
や パラメーターに 埋めをむことができます。 
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ユーザー設定をずる 

—ユーサー設定メニユー 

管理者設定メニューの[ユーザー]をクリックすると、 
ユーザー設定メニューが表示されます。 

このメニューでは、管理者 （ Administrator ) と最大9 
ユーザー （ User 1 〜 User 9) の ユーザー名と パスワード、 
および各ユーザーのアクセス権が設定できます。 



Administrator , User i ~ User S 

各列に[ユーザー名]、[パスワード]、[パスワードの確 
認]、[パン/チルト]を設定します。 

ユーザー名 

ューザー名を日〜16文字の半角英数字で入力します。 

パスワード 

パスワードを日〜16文字の半角英数字で入力します。 

パスワードの確認 

パ スワードの 確認のために、パ スワード 欄に入力した义 
字と同じ义字を再入力します。 

パン-チルト 

カメラのパン•チルト操作を許可するかどうかの設定を行 
います。パン•チルト操作を許可する場合は、チェックし 
てください。 

ビューアー認証 

メインビューアーを表示するときにユーザー認証を行う 
かどうかの設定を巧います。 

[オン]を選択したときは、認証ユーザーに合った設定で 
メインビューアーが表示されます。[オフ]を選択したと 


きは、認証をせずにメインビューアーを表巧することが 
できます。 

OK/Cancel 

r 各設定 メニューの 共通ボタン」 （21 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 
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ユーヴー設定をするーユーヴー設定メニュー 










































































七キユ IJ ティ設定をずる 

—七キユ U ティ設定メニユー 

管理者設定メニューの[セキュリティ]をクリックする 
と、セキュリティ設定メニューが表示されます。 

このメニューでは、本機にアクセスできるコンピュー 
ターを制限するセキュリティ機能を設定します。 



セ丰ュリティ機能 

セキュリティ機能を使用するときは、[オン]を選択しま 
す。 

セキュリティ機能を使用しないときは、[オフ]を選択し 
ます。 

デフオルトポリシー 

下記のネットワークアドレス/サブネット1〜ネット 
ワークアドレス/サブネット10に設定するネットワーク 
アドレスな外のコンピューターにがして、アクセス制限 
を[許吼にするう、、[拒否]にするかを設定します。 

ネットワークアドレス/サブネット1〜 
ネットワークアドレス/サブネット10 

アクセスを許可または拒否したいネットワークアドレス/ 
サブネットマスク値を入力します。 

10種類のネットワークアドレス/サブネットマスクが設 
定可能です。 

サブネットマスクは8〜32を半角で入力します。 
それぞれのネットワークアドレス/サブネットマスクに 
がし、右のリストボックスで[許可]、または[拒否]を 
設定できます。 


補足 


サブネットマスク値はネットワークアドレスの左からの 
ビット数を表わします。 

たとえば2日日.2庶2日日.0のサブネットマスクにがしては24 
となります。 


「192.168 .0.0 / 24」、「許可」と設定すれば192.168 .0.0 〜 
192.168 .0.2 日日の IP アドレスのコンピューターに対してア 
クセスを許可できます。 


ごま意 


アクセス制限を[拒否]に設定された IP アドレスのコン 
ピューターからでも、表示される認証画面でユーザー設 
定ページの Administrator (管理者）欄に設定したユー 
ザー名とパスワードを入力すると、カメラにアクセスす 
ることができます。 

OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （21 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 
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メー ルを送る- メール 
( SMTP ) 設定メニュ ー 

管理者設定メニューの[メール （ SMTP )] をクリックす 
ると、メール （ SMTP ) 設定メニューが表示されます。 
メール （ SMTP ) 機能を使用すると、内蔵の動体検知機能 
に連動してアラームメッセージをメール送信することろミ 
できます。また、映像ファイルを定期的に送信することも 
可能です。 

メール （ SMTP ) 設定メニューは[設定]、[送信トリ 
ガー]の2つのタブで構成されます。 


設定 タブーメール （ SMTP ) 機能 
の基本設定をずる 



メール （ SMTP ) 機能 

メール （ SMTP ) 機能を使用するときは[オン]を選択し 
ます。下部に共通設定項目が表示されます。 

メール （ SMTP ) 機能を使用しないときは[オフ]を選択 
し、 [0 K ] をクリックします。 


ごま意 


• メールで映像ファイルを送信中は、メインビューアーの 
モニター 画像の フレームレー トや操作性が低下します。 
•メール （ SMTP ) 機能を使用して音声ファイルを送信す 
ることはできません。 

SMTP ヴーパー名 

SMTP (送信メール）サーバー名を半角64文字な内で入 
力します。または SMTP メールサーバーの IP アドレスを 
入力します。 

認証設定 

メールの送信に要求される認証方法を設定します。 


[なし]: メール送信に認証が必要がない場合に選択しま 
す。 

[SMTP 認証 ]: メール送信に SMTP 認証を必要とする場 
合に選択します。 

[POP before SMTP 認証 ]: メ ー ル送信に POP before 
SMTP 認証を必要とする場合に選択します。 

POP ヴーバー名 

[ 認証設定]で [POP before SMTP 認証]が選択されてい 
るときに必要です。 

POP サーバー 名を半角64文字な内で入力します。または 
POP サーバーの IP アドレスを入力します。この設定は、 
メールを 送信する SMTP サーバーが POP ユーザーの アカ 
ウントを利用した認証を行う場合に必要です。 

ユーザー 名、パスワード 

メールアカウントを持つ ユーザーのユーザー 名とパス 
ワードを入力します 0 この設定はメールを送信する 
SMTP サーバーが認証を行う場合に必要です。 

宛先アドレス 

宛先のメールアドレスを半角64文字な内で入力します。 

3送信先まで入力できます。 

管理者アドレス 

カメラの管理者のメールアドレスを半角64文字な内で入 
力します。 

メー ルの返信および メールサーバーからの システム メー 
ルの宛先となります。 

件名 

メールの件名/題名を半角64义字な内で入力します。 

本で 

メールの本义を半角384义字な内、全角192义字な内 
(改行は半角2义字換算）で入力します。 

OK/Cancel 

「各設定メニューの共通ボタン」 （21 ページ）をご覧くだ 
さレ、 0 
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メールを送る ーメール （ SMTP ) 設定メニュー 


























































送信 トリガータブーメール 送信の方 
法を設定ずる 


定期的にメールを送信したり、内蔵の動体検知機能に連 
動してメールを送信したりするための設定を行います。 


動作モード 

MPEG 4 

JPEG 

定期送信 

メッセージ送信のみ 

画像添付送信可能 

動体検知送信 

メッセージ送信のみ 

なし 



定期送信 

定期送信を行ぃたぃ場合には[オン]にします。[オフい: 
設定すると定期送信は行ぃません。 

送信間隔 

定期的にメールを送信する時間間隔を設定します。 

最短30分間隔、最長24時間（1日）が設定できます。 

ファイル添付 （ JPEG モード時のみ） 

映像ファイルをメールに添付して送信するかどうかを設 
定します。 

[オン]を選択すると、な下の設定にしたがって作成され 
た映像ファイルを添付します。[オフ]を設定するとメー 
ル本文のみが送信されます。 


ごま意 


カメラの動作モードが [JPEG] に設定されている場合のみ 
表示されます。 

プリセツトポジション連動 

定期送信時に設定したプリセツトポジションの映像を送 
ることができます。[オン]を選択すると指定したポジ 
ションの映像ファイルを送ることができます。[オフ]を 
選択するとを期送信時にカメラが向いている位置の映像 
ファイルを送ります。 


ごま意 


プリセットポジシヨン 連動が 働いていると きに ユーザー 
がカメラのパン*チルト操作をすると、プリセットポジ 
シヨン 連動は停止します。 


プリセット番号 

あらかじめ設定されたプリセットポジション （27 ページ) 
の中からプリセットポジション連動により送信したい映 
像のプリセット番号を選択します。 

再開時間 

ユーザー操作によるプリセットポジション連動停止後に 
再開するまでの時間を日〜600巧の範囲で設定します。 

映像ファイル名称 

メールに 添付する映像 ファイル 名を、半角英数字と- 
(ハイフン）、_ (アンダースコア） を使って10文字な内 
で入力します。 

サフィックス 

メー ル送信時に添付されるファイル名に付けるサフィッ 
クス（接尾部）を選択します。 

[なし]: 送信されるファイル名は映像ファイル名になり 
ます。 

[日付/時刻]: 送信されるファイル名は映像ファイル名 
に日付/時刻が付加されます。 

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 （2 が）+月 
(2 が）+日 （2 が）+時 （2 が）+分にが）+秒' (2 
が）+00 (固を2が)、合計14文字がファイル名に付 
加されます。 

[シーケンス番号]: 送信されるファイル名は映像ファイ 
ル名に0000000001〜4294967295の連続番号 （10 が） 
う M 寸加されます。 

シーケンス番号クリア 

に lear] をクリックすると、シーケンス番号のサフィック 
スが1に戻ります。 

動体検知送信 ( MPEG 4 モード時のみ） 

動体検知機能に連動したメールの送信を行いたい場合は 
[オン]に設定します。[オフ]に設定すると動体検知送信 
は行いません。 

[Motion detection] をクリックすると、動体検知設定ペー 
ジが表示され、動体検知機能の設定を行うことができま 
す （38 ページ）。 


ごま意 


•[ 動体検知 ] は、カメラの動作モードが [MPEG 4] で[画 
像切り出し]が[オフ]に設定されている場合のみ動作 
します。 

-動体検知送信では、メールに映像ファイルを添付するこ 
とができません。 

OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （21 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 


d 乂^9规神 


メールを 送るー メール （ SMTP ) 設定 メニュー 


35 

























































FTP ヴーパーへ画像を送 
信する （ JPEG モード時 
のみ） 

一 FTP クライアント設定メ 

ニユー 

管理者設定メニューの [ FTP クライアント]をクリック 
すると、 FTP クライアント設定メニューが表示されます。 
FTP クライアント機能を使用すると、映像ファイルを定 
期的に送信することが可能です。 


設定タブー FTP クライアント機能 
の基本設定をずる 



FTP クライアント機能 

FTP クライアント機能を使用するときは[オン]を選択 
します。 

FTP クライアント機能を使用しないときは[オフ]を選 
択します。 


ごま意 


- FTP クライアント機能はカメラの動作モードが [ JPEG ] 
に設定されている場合のみ動作します。 

• FTP クライアント機能によるファイル転送中は、メイ 
ンビューアーのモニター 画像の フレームレー トや操作性 
が低下します。 

FTP サーバー名 

アッ プロ ー ドする ftp サーバー名を半角64文字な下で 
入力します。または FTP サーバーの IP アドレスを入力 
します。 


ユーザー名 

FTP サーバーに対するユーザー名を入力します。 

パスワード 

FTP サーバーに対するパスワードを入力します。 

パスワード確認 

パスワードの確認のため、パスワード欄に入力した文字 
と同じ文字を再入力します。 

パッシブモード 

FTP サーバーへ 接続するとき 、 FTP サーバーのパッシブ 
モードを使用するかどうかを設定します。[オン]を設定 
すると パッシブ モードで接続します。 

OK/Cancel 

r 各設定 メニューの 共通ボタン」 （21 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 


送信トリガータブー定期的な FTP 
送信の方法を設定ずる 

映像フアイルを定期的に FTP サーバーに送信するための 
設定を行います。 



定期送信 

定期送信を行いたい場合には[オン]にします。[オフ]を 
設定すると定期送信は行いません。 


ご注意 


定期送信機能はカメラの動作モードが [ JPEG ] に設定され 
ている場合のみ動作します。 

送信間隔 

FTP サーバーに定期的に画像を送信する時間間隔を設定 
します。 

最短1巧間隔、最長24時間（1日）が設定できます。 


FTP サーバーへ画像を送信する （ JPEG モード時のみ）一 FTP クライアント設定メニュー 






































































ごを意 


画像サイズや設定画質、ビットレート、ネットワーク環 
境などにより、実際に送信される間隔は、設定した間隔 
より長くなる場合があります。 

転送パス 

送信先パスを半角64文字な内で入力します。 

プリセツトポジション連動 

定期送信時に設定したプリセットポジションの映像を送 
ることができます。[オン]を選択すると指定したポジ 
ションの映像ファイルを送ることができます。[オフ]を 
選択すると定期送信時にカメラが向いている位置の映像 
ファイルを送ります。 


ごミ主意 


• プリセットポジション連動が働いているときにユーザー 
がカメラのパン*チルト操作をすると、プリセットポジ 
ション連動は停止します。 

-定期送信機能はカメラの動作モードが [ JPEG ] に設定さ 
れている場合のみ動作します。 

プリセット番号 

あらかじめ設定されたプリセットポジション （27 ページ） 
の中からプリセットポジション連動により送信したい映 
像のプリセット番号を選択します。 

再開時間 

ユーザー操作によるプリセットポジション連動停止後に 
再開するまでの時間を日〜600巧の範囲で設定します。 

映像ファイル名称 

FTP サーバーに 送信する映像 ファイル 名を、半角英数字 
と-(ハイフン）、—（アンダースコア） を使って10文 
字な内で入力します。 


ごを意 


FTP の定期送信機能を使用して音声ファイルを送信する 
ことはできません。 


サフィックス 

FTP サーバーに送信されるファイル名に付けるサフィッ 
クス（接尾部）を選択します。 

[なし]: 送信されるファイル名は映像ファイル名になり 
ます。 

[日付/時刻]: 送信されるファイル名は映像ファイル名 
に日付/時刻力咐加されます。 

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位 （2 が）+月 
(2 が）+日 （2 が）+時 （2 が）+分 （2 が）少 （2 
が)、+00 (固定2が)、合計14文字がファイル名に付 
加されます。 

[シーケンス香号]: 送信されるファイル名は映像ファイ 
ル名に0000000001〜42949672%の連続番号 （10 が） 

力 S 付加されます。 

シーケンス番号クリア 

[ Clear ] をクリックすると、シーケンス番号のサフィック 
スが1に戻ります。 

OK/Cancel 

「各設定 メニューの 共通ボタン」 （21 ページ） をご覧くだ 
さレ、 0 
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動付:巧知機能を設定ずる 

—動体巧知設定メニュー 

管理者設定メニューの[動体検知]をクリックすると、 
動体検知設定メニューが表示されます。 

このメニューでは内蔵の 動体検知機能を動作させる条件 
の設定を巧います。 

このメニューは、メール （ SMTP ) 設定メニューの送信トリ 
ガーで [Motion detection ] ボタンをクリックすると表示さ 
れる設定メニューと同じです 0 


ごま意 


動体検知機能は、カメラの動作モードが [MPEG4] で[画 
像切り出し]が[オフ]に設定されているときのみ、動 
作*設定が可能です。 



動体検知設定メニューは次の日つの部分に分けられます。 


モニター 画面 

動画をモニターし、検知枠の設定を行ぃます。 

Window 1 〜 Window 4 (検知枠）チエッ 
クボックス 

チ卫ックすると、指定の検知枠がモニター画面上に表示 
されます。 

Threshold (しきい値設定）スライダー 

バー 

カ メラ映像に動きがあったかどう かを判定するし きぃ値 
を設定します。 

動体検知インジケーター 

現在撮影してぃる映像の、指定した検知枠の中での動き 
のレベルが表示されます。 


Sensitivity (感度設定）スライダーパー 

映像の動きに対する感度を設定するために使用します。 
スライダーバーを左端に動かすと感度は0となり、どの 
ような動きに対しても動体を検知しません。右端が最大 
の感度となります。 


動体検知領域と感度、しさい値を設 
定ずる 

な下の手順で動体検知機能が働く領域と感度、しきい値 
を設定します。 

1 Window 1チェックボックスをチェックする0 
モニター画面上に Window 1枠が表示されます。 

2 Window 1枠を動体検知設定を行いたいエリアに設定 
する。 

Window 1枠をクリックし、ドラッグすることで枠を 
移動したり、枠の大きさを変更したりすることがで 
きます。 

3 動体検知の感度を設定する。 

動体検知インジケーターの表示レベルを参考に、感 
度を大きくしたい場合には、 Sensitivity スライダー 
バーを右側へ動かします。感度を小さくしたい場合 
には、左側へ動かします。 

4 動体検知のしきい値を設定する。 

手順3と同様に Threshold スライダーバーを操作し、 
カメラが動体検知を行うレベルを設定します。 

5 必要があれば、その他の検知枠 (Window 2. 3. 4) 
についても手順 1 〜 4 の操作で領域と感度、しきい 
値を設定します。 


ごま意 


各設定は[〇のボタンをクリックするまで反映されませ 

/v 〇 

動体検知機能をお使いのときは、あらかじめ動作テスト 
を行い、正常に動作することを確認してからお使いくだ 
さレ、 0 

な下の場合、動体検知機能が正常に動作しないことがあ 
ります。 

-カメラ設定メニューでカメラの設定変更を行っている 
と§ 

-被写体が暗いとき 

-カメラが設置された場所が不安定で、カメラが振動す 
るとき 

- MPEG4 の[ビットレート ] 設定で、小さいビット 
レートが選択されているとき （64kbps、128kbps) 
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動体検知機能を設定する一動体検知設定メニュー 






























































- MPEG4 の[フレームレート優先]が[オン]に設定さ 
れているとき 

-パンチルトを動かしているとき 


携帯電話によるモニタリ 


本カメラでは、携帯電話のブラウザ（ホームページ閲覧 
機能）を使用して静止画像を モニターで きます。一般的 
な操作手順はな下のとおりです。詳しい手順は、ご使用 
の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。 

1 携帯電話の [URL 入力 ] メニューを 開き、 モニターした 
いカメラの IP アドレスまたはホスト名を次のように 
入力する。 

<例> 

http:// く カメラの IP アドレスまたはホスト名>/ 

2 ユーザー 名、 パスワードの 入力を促す画面が表示さ 
れ たら、 カメラのユーザー 名、 パスワードを 入力す 
る。 

カメラ側の設定により、この画面が表示されない場 
合もあります。 

現在のカメラの画像が画面に表示されます。 

3 カメラ画像を更新するには、[更新]ボタンを選択しま 
す。 


ごを意 


-携帯電話の機種によっては、画像が正しく表示できない 
場合があります。 

-ユーザー名とパスワードによる認証機能に対応していな 
い携帯電話では、画像を表示できない場合があります。 

-表示される静止画像のサイズは160 X120 (QQVGA) に 
なります。 

-携帯電話では音声を聞くことはできません。 


携帯電話によるモニタリング 



その他 


この章では、付属の CD-ROM に収:録されているアプリ 
ケーシヨンソフトウェアやコマンド類の使いかたを説明 
します。 


付属のセットアッププ〇 
グラムを巧う 

ここでは、付属のセットアッププログラムの Network 夕 
ブな外の機能を説明します。 

セットアッププログラムのインストールおよびカメラへ 
の IP アドレスの割り当て、ネットワーク設定のしかた 
は、「準備」の（「カメラに IP アドレスを割り当てる」 9 
ページ）をご覧ください。 


セットアッププ□グラムを起動ずる 

Windows の [ スタート ] メニューから [ プログラム ]、 UP 
Setup Program] 、 [IP Setup Program] の順に選択します0 
IP Setup Program が起動します0 

Network タブが表示され、 IP Setup Program が ローカル 
ネットワーク上に接続されているカメラを検出してリス 
卜を表示します 0 


通信帯域を変更する 

カメラの動作モードが [JPEG] のときの通信帯域を設定で 
きます。 


ごま意 


カメラの動作モードが [MPEG4] のときは、帯域制限はで 
きません。 

1 Bandwid 也 control タブをクリックして帯域制限設定 

画面を表示する D 

現在設定されている帯域制限が Current bandwid 也 
欄に表示されます。 
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2 リストから通信帯域を設定したいカメラをクリック 
して選択する。 

3 Setting bandwidth リストボックスから、変更したい 
帯域制限をクリックして選択する。 

4 Administrator name と Administrator password す蘭に 
管理者の名前とパスワードを入力する。 

5 [OK] をクリックする。 

[Setting OKJ が表示されれば、帯域制限の設定は終 
了です。 
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日付、時刻を設定ずる 

カメラの日付と時刻を設定します。 

1 Date time タブをクリックして日付*時刻設定画面を 
表示する。 



2 リストから日付*時刻を設定したいカメラをクリッ 
クして選択する。 

複数のカメラを選択して、同時に日付•時刻を設定 
することができます。 

3 Date time format リストボックスから、日付*時刻の 
フォーマットを選択する。 

4 Time zone selecting のリストボックスから、カメラ 
が設置されている地域を選択する。 

ち日付*時刻を設定する。 

次の2とおりの設定方法があります。 

マニュアルで設定する 

Manual current date time setting の各ホックスに現 
在の日付と時刻を設定する。 

ボックスは、左から「年（下2が)」、「月」、「日」、 
「時」、 r 分」、巧少」です。 

設定が終わったら右端の [OK] をクリックすると力 
メラに反映されます。 

コンピューターの日付-時刻に合わせる 

P し current date time setting す聞レコンヒューターし 
設定されている日付と時刻が表示されています。こ 


の日付•時刻に設定するときは、右端の [OK] をク 
リックします。 


ごま意 


. ネットワークの特性上、設定された時刻には多少のずれ 
が発生する場合があります。 

-本機で PPP 祀の設定はできません。 


カメラを再起動ずる 

Network タブの [Reboot] をクリックすると、カメラを 
再起動できます。 

再起動には、約2分かかります。 
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SNC audio upload 
tool を使うーカメラに音 
青を送信する 

付属の SNC audio upload tool を使うことにより，お使い 
のコンピューターからカメラに音声を送信することがで 
きます。 

ここでは，音声をカメラに送信するための設定と操作方 
法を説明します。 

送信する音声データはな下の形式をサポートしています。 


形式 

帯域 

G.726 

40kbps 

G.726 

32kbps 

G.726 

24kbps 

G.726 

16kbps 


ごミ主意 


カメラに音声を送信できるのは管理者1人だけです。し 
たがつて、2人目な降の人が SNC audio upload tool を使つ 
てカメラにアクセスしても音声を送信することはできま 
せん0 


SNC audio upload tool をインス 
卜ールする 

1 付属の CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライ 
ブに入れる。 

しばらくすると、画面に CD - ROM の内容が表示され 
ます。 

2 SNC audio upload tool の Setup アイコンをクリックす 

る0 

「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されま 
す。 

3 [開く]をクリックする。 


ご注意 


「ファイルのダウンロード」ダイアログで[保存]を 
クリックすると、正常にインストールできません。 
ダウンロードされたファイルを削除して、もう一度 
Setup アイコンをクリックしてください。 


4 画面に表示されるウィザードに従って 「SNC audio 
upload tool 」 をインストールする。 

使用許諾に関する义面が表示されたら、よくお読み 
ぃただき、同意の上、インストールを行ってくださ 

い。 


望音 
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カメラとコンヒユーターを接続する 

1 カメラのづ（ライン出力）端子にスピーカーを接続す 
る0 

2 コンピューターのマイク端子にマイクを接続する。 


ごま意 


コン ピューターによっては マイク 端子の設定が適切に設 
定されていない場合があります.この場合、無音データ 
が送信されてカメラに接続したスピーカーからは音が出 
ません0 

Windows のコントロー ルパネルから、マイク端子を次の 
ように設定してください。 

Windows 2000の場合 

1 コントロールパネルの[サウンドとマルチメディア]を 
選択する。 

2 [オーディオ] タブの[録音け蘭にある[音量]ボタンをク 
リックする。 

Recording Control パネルが表示されます 0 

3 [ Microphone ] 欄の [ 選択 ] チ卫ックボックスを有効にす 
る0 

WindowsXP の場合 

1 コントロールパネルの[サウンドとオーディオデバイ 
ス]を選択する。 

2 [オーディオ] タブの[録音け蘭にある[音量]ボタンをク 
リックする。 

Recording Control パネルが表示されます 0 

3 [マイクけ蘭の[選択]チ卫ックボックスを有効にする。 


SNC audio upload tool の使いかた 

SNC audio upload tool を起動すると次の画面が表示されま 
す。 

Menu タブ 



► (スタート）/ ■ (ストップ） 

をクリックすると音声通信が始まります。通信中は 
Bitrate (ビットレート）欄に通信速度が表示されます。 
使用環境に合わせて、マイク音量やミュート機能を調整 
してください。 

音声の送信を終わるときは、■をクリックします。 


ごま意 


通信中は、 Setting タブで IP アドレス、ポート番号、音声 
モードを変更しても、送信を止めない限り有効になりま 
せん。 

Sound 調整と表示 

. 一一-- 夺 --1 スライダーバーでマイク入力の音量を調整しま 
す。音声送信中でも調整可能です。 

マイクアイコンをクリックすると、ミュートのオン/ 
オフを切り換えることができます。 

Level 欄には、マイク入力の音量レベルが表示されます 0 
Bitrate 欄には、現在の通信速度が表示されます。 
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Setting タブ 



Ussr 

User ID 欄と Password 欄にカメラの管理者用ユーザー ID 
とパスワードを設定します。 

工場出荷時の管理者用ユーザー ID は 「 admin 」、 パスワー 
ドは 「 admin 」 です 0 

Camera address 

音声送信したいカメラの IP アドレスまたはホスト名を入 
力します。 

Camera port 

音声送信したいカメラのポートを設定します。 

初期設定は， HTTP ポート （80 番）になっています。 

CODEC 

リストボックスから音声モード ( CODEC ) を選択しま 
す。 


ARP コマンドを使って 
カメラに IP アドレスを割 
D 当てる 

ここでは、付属のセットアッププログラムを使わずに、 
ARP (Address Resolution Protocol ) コマンドを使って力 
メラに IP アドレスを割り当てる方法を説明します。 


ご注意 


ARP コマンドの入力は、本機の電源を入れてから日分な 
内に行ってください。 

1 コンピューター上でコマンドプロンプトを開く。 

2 ARP コマンドを使って、 IP アドレスとその IP アドレ 
スを割り当てるカメラの MAC アドレスを入力する。 


arp -S く本機の IP アドレス> く本機の MAC アドレス> 
ping -t く本機の IP アドレス> 


例： 

arp -S 192.168 .0.100 08-00-46-21-00-00 
ping -t 192.168 .0.100 


3 DOS 画面に次の行が表示されたら [ Ctrl ] +のを押す。 

停止します。 

Reply from 192.168 .0.100: bytes =32 time ... 


ごま意 


返答が受け取れない場合は、な下のことを確認してくだ 
さレ、0 

-本機の電源を入れてから日分な内に ARP コマンドを入 
力しましたか？ 

いったん電源を切ってから操作し直してください。 

-カメラ本体の NETWORK インジケーターが消えてい 
ませんか？ 

ネットワークを正しく接続してください。 

-割り当てられた IP アドレスがすでに使われていません 
か？ 

新しい IP アドレスを割り当ててください。 

- ping コマンドを実行したコンピューターと本機が同じ 
ネットワークアドレスを持っていますか？ 

同じネットワークアドレスを入力してください。 
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巧証書とア フターヴービ 
ス 

保証書 

-この製品には保証書が添付されていますので、お買い上 
げの際にお受け取りください。 

-所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切 
に保存してください。 

アフターサービス 

r 設置説明書」および「ユーザーズガイド」（本書）をも 
う一度ご覧になつてお調べください。 

それでら具合の悪いときはサービスへ 

お買い上げ店、またはお近くのソニー業務用製品ご相談 
窓口にご相談ください。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。 
詳しくは保証書をご覧ください。 

保証期間経過後の修理は 

修理によつて機能が維持できる場合は、ご要望により有 
料修理させていただきます。 


主な仕様 

対応ブラウザ Internet Explorer Ver 5.5、6.0 

(対応 OS : Windows 2000 / XP ) 

撮像素子 1/4型 CMOS 

有効画素数 約31万画素 (652 ( H ) X 482 ( V )) 

内蔵レンズ 焦点距離 ： f = 3.7 mm 、 

最大口径比： F 2.0 
画角：水平日 1.0° 、垂直 38.9° 

撮影距離： 0.8 m 〜の 
パン.チルト機能 

水平± 60°、垂直+10°〜 - 60。、 

最大速度 100° /秒' 

映像圧縮方式 MPEG 4 /JPEG (切り替え） 

最大 フレームレート 

MPEG 4 : 30 fps ( QVGA ) 

JPEG : 30 fps ( QVGA ) 

音声圧縮方式 G .726 (40、32、24、 16 kbps ) 

対応プロトコル TCP / IP 、 ARP 、 ICMP 、 DHCP 、 DNS 、 
HTTP 、 ： FTP 、 SMTP、NTP 

ネットワークポート 

lOBASE-T / 100 BASE-TX ( RJ -45) 

無線 LAN 準拠規格： IEEE 802.11 b 、 

周波数： 2.4 GHz 帯 

伝送速度： 11 Mbps 、 日.日 Mbps 、2 Mbps 、 
1 Mbps (自動切換） 

セキュリティ ： WEP (64/128 ビット） 

内蔵マイク エレクトレットコンデンサーマイクロホ 

ン（全指向性） 

マイク入力端子ミニジャック（モノラル） 

プラグインパワー方式対応（基準電圧 
2.4 VDC ) 

推奨負荷インピーダンス 2.2 k Q 
ライン出力端子ミニジャック（モノラル）、最大出カレ 
ベル ： IVrms 

水平解像度 400 TV 本 

最低被写体照度 4.51UX (AGC ON 、 30取 E ) 

電源電圧 DC 日 V 

消費電力 SNC - M 3 :日.日 W 

SNC - M 3 W : 8.2 W 
動作温度 0む〜+40む 

動作湿度 20〜80% 

保存温度 -20 む〜+60む 

保存湿度 20〜95% 

質量 カメラ： SNC - M 3 :約 350 g 

SNC - M 3 W :約 380 g 
スタンド：約 80 g 

外形寸法 カメラ： （/) 110 X 104 mm (外径/高 

さ）、突起部は含まず 
スタンド： 142 X 94.2 X 102 mm (幅/ 
高さ/奧行き） 


保証書とアフターヴービス/主な仕様 I 4台 
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付属品 

AC 電源アダプター（1)、電源コード（1)、スタンド 
(1)、壁掛けホルダー（1)、壁掛けブラケット（1)、落下 
防止ひも（1)、ゴム足（4)、タッピンネジ (4 X 20) 

(4)、 + PSW ネジ （3 X 8) (2)、保証書（冊子）（1)、保 
証シート（1)、 CD-ROM (ユーザーガイド、付属プログ 
ラム）（1)、設置説明書 （1) 

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更する 
ことがありますが、ご了厚 C ください。 


( SNC - M 3 のみ） 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 
この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあ 
ります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてく 
ださい。 


定期交換部品について 

本機で使用されている部品の中には有寿命部品として 
定期交換が必要なもの（電解コンデンサーなど ）がも 
ります。 

使用環境や条件により部品の寿命は異なりますので、 
長期間ご使用される場合は定期点検をお勧めします。 
♦詳しくはお買い上げ店にお問い合わせください。 


用語集 

丰ャプチャー 

映像や音声のデジタ ル データを映像機器から コン ピュー 
夕の中に取りをむこと。 

ヴブネットマスク 

IP アドレスのうち、上位の何ビットをネットワークを識 
別するためのネットワークアドレスに使用するかを決め 
る32ビットの数値。 

鮮鋭度 

隣合った2つの部分の境界がどの程度明瞭に区別できる 
かの度合い D 

セカンダリー DNS サーバー 

DNS サーバーの一種で、 プライマリ DNS サーバーが利用 
できないときに処理を肩代わりする サーバー。 

帯域制限 

転送されるデータの量を制限すること。 

デジタル ズーム 

光学的なズームではなく、撮影映像をソフトウェア的に 
拡大することによりズームを行う方式0 

デフオルトゲートウェイ 

所属するネットワークから他のネットワークへアクセス 
するときに経由する機器。 


ネットワークアドレス 

IP アドレスのうち、ローカルのネットワーク（サブネッ 
卜）を識別するのに使われる部分。 

ネットワーク帯域 

ネットワークを利用できる接続速度。 

パッシブモード 

FTP クライアント側から FTP サーバーへ向けてデータ転 
送用の TCP コネクシヨンをオープンするモード。 


ビットレート 

データを転送するときの速度。 


用語集 




プライマリー DNS ヴーバー 

DNS サーバーの一種で、各機器や他の DNS サーバーから 
の 問い合わせを優先的に処理する サーバー。 

フレームレート 

1巧間に伝送できる動画像のフレーム数。 

プ□丰シヴーバー 

内部のネットワークとインターネットの間にあって、直 
接インターネットに接続できない内部のネットワークの 
コンピュータに代わって、インターネットへの接続をれ 
なう機器またはソフトウェア。 

ActiveX コント□—ル 

Microsoft 社が開発したソフトウェアの部品化技術 。 Web 
ページまたはその他のアプリケーションに挿入できるコ 
ンポーネントまたはオブジェクト。 

ARP コマンド 

ホストマシン中にある、 IP アドレスと MAC アドレスの 
か応表（エントリー）を確認したり、更新するためのコ 

マンド。 

CODEC 

映像や音声データを圧縮*伸張するソフトウ卫ア及び 

ハー ドウ ェアの こと。 

DHCP ヴーバ ー 

Dynamic Host Configuration Protocol berver の略で、固 
定の IP アドレスを持たない端末に自動的に IP アドレス 
を振り分けるプロトコル （ DHCP ) を使用して IP アドレス 
を割り振るサーバー。 

DNS ヴーバ ー 

Domain Name System Server の略。 IP ネットワーク上の 
機器同±が接続する場合、接続相手の IP アドレスが必要 
であるが、数字の並びである IP アドレスではホ目手を想像 
することが難しいため、相手に名前を付加し（ドメイン 
名）、それで相手を想像することを容易にするシステムが 
構築された。これが Domain Name System である。クラ 
イアント機器は、ドメイン名を使用して巧手機器に接続 
するとき、 DNS サーバーに問い合わせをすることで、ホ目 
手機器の IP アドレスを取得して接続する。 

FTP クライアント 

FTP サーバーにアクセスするときに使われるソフトウェ 
ア。 


FTP ヴーバー 

フ ァイルを転送する ときに使われるサーバー。 

HTTP ポート 

Web サーバとクライアント （ Web ブラウザなど）がデー 
夕を送受信するときに使うポート。 

IP アドレス 

Internet Protocol Address の略。基本的にインターネット 
に接続する機器は、独自の IP アドレスが割り当てられて 
いる。 

JPEG 

Joint Photographic Expert Group の略で 、 ISO (国際標準 
化機構）と ITU - T によって標準化されている静止画圧縮 
技術またはその規格のこと。インターネット上でなど、 
画像ファイルの圧縮方式として広く使用されている。 

MAC アドレス 

各 LAN カード1枚1枚に割り当てられている固有のの 
番号。 

MPEG 4 

Moving Picture Experts Group phase 4 の略で、映像デー 
夕の圧縮方式の1つで MPEG 規格の1つ。低画質、高圧 
縮の映像配信用途のための規格。 

NTP ヴーパー 

ネ ッ トワーク内で標準的に利用されている時刻情報サー 

バー 0 

POP ヴーバ ー 

受信した電子メールを保管しているサーバー。 

SMTP ヴーバ ー 

電子メールを送信または中継するためのサーバー。 

TCP 

Transmission Control Protocol の略。インターネットで使 
用される標準プロトコル。インターネットでは他のプロ 
トコルとして UDP も使われるう S '、 UDP は転送速度は速 
いが信頼性が低く、 TCP は信頼性は高いが転送速度が遅 
いという特徴がある。 
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サブすット . 

サブネットマスク 


シーケンス番号クリア 

システム . 

システム設定 . 

システム設定メニュー 

システムタブ . 

システムログ . 

システムログタブ . 

初期化タブ . 

シリァル番号 . 

ず 

ズーム . 

スピーカー出力 . 

せ 

セキュリティ . 
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